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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

1375. Σύσταση στό Δήμο Μανδρακίου Νομού Δωδεκάνη¬ 
σου ίδιου νοαικού προσώπου μέ το όνομα «ΔΗΜΟΤΙ¬ 
ΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΝΙΔΡΑΚΙΟ,Γ». ... ... 

1376. Συμμόρφωση τής Ελληνικής νομοθεσίας μ® τις δια¬ 

τάζεις τής μέ άρι#μό 72/245/ΕΟΚ ΌΟηγιας ^ τοό 
Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τής 20 Ιου¬ 
νίου 1972, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των 
Κραπών - μελών πού «φοροον στην έξουδετέρωση τών 
ραδιοηλεκτρικών παρασίτων που παράγοντας άπο τους 
κινητήρες μέ επιβαλλόμενη ανάφλεξη με τους όποιους 
είναι εφοδιασμένα τα οχήματα με κινητήρα. · · - — 

1377. Συμιώρφωση τής Ελληνικής Νομοθεσίας με τις 

διατάξεις τής μέ άρι$μο 75/443/ΕΟΚ οδηγίας »ού 
Συμβουλίου τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τής 26 
Ιουνίου 19715, για την προσέγγιση τών νομοθεσιών 
τών Κρατών - μελών που αφορούν στην οπισ&οπορια 
καί στό σύστημα ταχυμέτρου· τών οχημάτων με κινη¬ 
τήρα.* 
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ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 


(ΐ) 



—.» ., Ρ — , ανύψωση 

πνευματικού καί επαγγελματικού τους επιπέδου, β) ή πραγ¬ 
ματοποίηση διαλέξεων καί ομιλιών καί ή οργάνωση έορτών 
μορφωτικού περιεχομένου, γ) ή περισυλλογή καί διαφύλαξη 
ιστορικών καί λαογραφικών κειμηλίων καί χειρογράφων ίστο- 

_ / \ ν \ \ _ 
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ολόγων λαϊκών έ$ίμων. 


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΟ. 1375 

Σύσταση στό Δήμο Μανδρακίου Ν ^ΙπττΚΗ ΒΙΒΛΙΟ- 
νομικοϋ προσώπου μέ το ονομα «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛυ 

ΘΗΚΗ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

"Εχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις τού άρθρου 137 τού Δημοτικού και Κο.- 

νοτ’,κοϋ Κώδικα (Ν. 1065/1980). _ - ν.,„ 

2. Την «ρι$. 28/29.4.1981 απόφαση του Δημοτ,..·.υ -V· 

βουλίου Μανδρακίου Νομού Δωδεκάνησου.^ , 

3 Τήν άρι£. 1504 τής 15ης Οκτωβρίου 1981 γ . γ 
δότηση τού Συμβουλίου τής Επικράτειας, με πρόταση -υ 
Υπουργού ^Εσωτερικών. αποφασίζουμε : 

’ΆρΔρο μόνο. 

1. Συνισταται στό Δήμο Μανδρακίου Ν^ούΔωδ^κ^ήσυυ. 

ίδιο νομικό πρόσωπο μέ το ονομα «ΔΗχΜΟΤΙΚΗ Β1 
ΘΗΚΗ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ». 


ας: 

3. Πόροι αυτού είναι : α) έτησία επιχορήγηση τού Δήμου 
έκαϊτόν χιλιάδων (100.000) δραχμών, β^κάύε φυτεως δω¬ 
ρεές, εισφορές, κληρονομιές και κληροδοσίες, γ) εισπράξεις 
άπό το αντίτιμο τών πραγμάτων κ.αι υπηρεσιών που παρέ¬ 
χονται από το νομικο πρόσωπό, ο) έσοδα απο την ίσια αυτού 
περιουσία καί ε) κά$ε παροχή τού Κράτους η άλλη νόμιμη 
πρόσοδος. 

4. Τό νομικό πρόσωπο διοικεΐται άπό πενταμελές διοικη¬ 
τικό συμβούλιο που άποτελεΐται απο τους : α) Δήμαρχο Μαν¬ 
δρακίου. ώς πρόεδρο, β-γ) δύο δημοτικούς συμβούλους και 
δ-ε) δύο δημότες. Τά μέλη με στοιχεία β-ε) ορίζονται με 
απόφαση του Οημοτικού συμβουλίου. 

Τό διοικητικό συμβούλιο ορίζει αντιπρόεδρο άπό τά μέλη 
αυτού. 

Ή όητεία τού διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί τη δη¬ 
μοτική περίοδο. 

5 Τό νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται ένώπιον τών δικα- 
στηοίων καί κά&ε άρχής άπό τον πρόεδρο καί σέ περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματος αυτού άπό τον αντιπρόεδρό. 

Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τή δημοσίευση καί 
έκτέλεση τού Διατάγματος τούτου. 

Ά'&ήναι. 19 Δεκεμβρίου 1981 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΠΝΐΤΑΝΤίΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ* 
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1376 

ϋυμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας μέ τις διατάξεις 
της μέ άριθμο 72/245/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 20 Ιουνίου 1972, για 
την προσέγγιση των νομοθεσιών τών Κρατών-μελών 
πού άφοροϋν στην έξουδετέρωση τών ραδιοηλεκτρικών 
παρασίτων πού παράγονται άπό τούς κινητήρες μέ έπι- 
βαλλόμενη ανάφλεξη μέ τούς οποίους είναι έφοδιασμένα 
τά οχήματα μέ κινητήρα. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

’Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις τοϋ άρθρου 2 τοϋ νόμου 945/79 για την 
ιύρωση τής συνθήκης προσχωρήσεως τής Ελλάδος στήν 
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα καί τήν Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας καθώς καί τής συμφωνίας 
)Ία τήν προσχώρηση τής Ελλάδας στήν Ευρωπαϊκή Κοι¬ 
νότητα "Ανθρακα καί Χάλυβα. 

2. Τήν μέ αριθμό 72/245/ΕΟΚ οδηγία τοϋ Συμβουλίου 
τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

3. Τήν μέ άριθμο 1236/1981 γνωμοδότηση τοϋ Συμ¬ 
βουλίου τής Επικράτειας, μέ πρόταση τών 'Τπουργών 
Συντονισμοΰ καί Συγκοινωνιών, αποφασίζουμε : 

"Αρθρο 1. 

Αύτό τό Προεδρικό Διάταγμα άποσκοπεϊ στη συμμόρ¬ 
φωση τής Ελληνικής νομοθεσίας μέ τις διατάξεις τής μέ 
αριθμό 72/245/ΕΟΚ οδηγίας τοϋ Συμβουλίου τών Ευρω¬ 
παϊκών Κοινοτήτων, τής 20 Ιουνίου 1972, για τή προσέγ¬ 
γιση τών νομοθεσιών τών Κρατών-μελών, πού άφοροϋν 
ττήν έξουδετέρωση τών ραδιοηλεκτρικών παρασίτων πού 
παράγονται άπό τούς κινητήρες μέ επιβαλλόμενη άνάφλεξη 
μέ τούς όποιους είναι εφοδιασμένα τά οχήματα μέ κινητήρα, 
πού δημοσιεύθηκε στήν Ελληνική γλώσσα στήν επίσημη 
Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ειδική έκδοση 
τής 31 Δεκεμβρίου 1980, Κατηγορία 13. Βιομηχανική 
πολιτική, τόμος 001, σελίδα 250). 

"Αρθρο 2. 

1. Οί διατάξεις αύτοϋ τοϋ Διατάγματος ισχύουν για τά 
οχήματα μέ κινητήρα πού οί κινητήρες τους έχουν ηλεκτρικό 
σύστημα άναφλέξεως μέ υψηλή τάση, πού προορίζονται 
να κυκλοφορούν στούς δρόμους μέ ή χωρίς αμάξωμα, πού 
έχουν τουλάχιστο τέσσερεις (4) τροχούς καί τήν μεγα¬ 
λύτερη άπό τήν κατασκευή του ταχύτητα πού περνάει τά 
είκοσι πέντε (25) χιλιόμετρα τήν ώρα. 

2. Δέν υπάγονται στις διατάξεις αύτοϋ τοϋ Διατάγματος 
τά οχήματα πού κινούνται πάνω σέ σιδηροτροχιές, οί έλκυ- 
στήρες, τά γεωργικά μηχανήματα καθώς καί τά μηχανή¬ 
ματα δημοσίων έργων. 

"Αρθρο 3. 

1. Μόλις άρχίσει νά ισχύει αύτό τό Διάταγμα δέν έπι- 
τρέπεται ή άρνηση χορηγήσεως έγκρίσεως ΕΟΚ ή έγκρί- 
σεως πού προβλέπεται άπό τό άρθρο 84 τοϋ Κώδικα 'Οδικής 
Κυκλοφορίας, πού κυρώθηκε μέ τό νόμο 614/1977, γιά όποια 
οχήματα μνημονεύει ή παράγραφος 1 τοϋ προηγούμενου 
άρθρου γιά λόγους πού άναφέρονται στις ραδιοηλεκτρικές 
διαταραχές οί όποιες παράγονται άπό τό ηλεκτρικό σύστημα 
άναφλέξεως τών κινητήρων προοιθήσεως αυτών, έφόσον 
τά οχήματα αύτά είναι έφοδιασμένα μέ διάταξη γιά τήν 
έξουδετέρωση τών ραδιοηλεκτρικών παρασίτων ή όποια 
νά πληροί όλους τούς όρους τών παραρτημάτων αύτοϋ τοϋ 
Διατάγματος. Αύτό βεβαιώνεται μέ πιστοποιητικό πού έχει 
έκδόσει αρμόδια άρχή άπό ένα κράτος-μέλος. Προτού 
έκδοθεΐ τό παραπάνω πιστοποιητικό γίνονται οί άπαραί- 
τητοι έλεγχοι, δοκιμές καί μετρήσεις. Τό ΐδιο παραπάνω 
πιστοποιητικό συντάσσεται σύμφωνα μέ τό υπόδειγμα τοϋ 
παραρτήματος IV αύτοϋ τοϋ Διατάγματος. 


2. "Ολα τά παραρτήματα τής μέ αριθμό 72/245/ΕΟΚ 
οδηγίας τοϋ Συμβουλίου τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
σέ μετάφραση στήν ελληνική γλώσσα προσαρτώνται στο 

Διάταγμα αύτό σάν άναπόσπαστα μέρη αύτοϋ καί έχουν 
όπως παρακάτω : 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (*) 

ΟΡΙΣΜΟΙ, ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΕΟΚ, ΕΓΓΡΑΦΕΣ, 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΟΚ, ΕΞΕΙΚΙΔΕΥΣΕΙΣ, ΔΟΚΙΜΕΣ, 
ΠΙΣΤΟΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

( 1 .) 

2. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Κατά τήν έννοια τής παρούσας οδηγίας : 

( 2 . 1 .) 

2.2. 'Ως «τύπος οχήματος όσον άφορά τή διαδικασία 

έξουδετερώσεως τών παρασίτων» νοούνται τά οχή¬ 
ματα μέ κινητήρα πού δέν παρουσιάζουν μεταξύ 
τους βασικές διαφορές. Οί διαφορές αυτές δύνανται 
νά άναφέρονται ιδίως στά άκόλουθα σημεία : 

2.2.1. στά σχήματα ή υλικά τοϋ τμήματος τοϋ άμαξώ- 
ματος πού άποτελεΐ τό τμήμα «κινητήρας» καί τό 
τμήμα τοϋ θαλάμου έπιβατών πού είναι τό πλη- 
σιέστερο προς τό τμήμα αύτό - 

2.2.2. στον τύπο τοϋ κινητήρα (δίχρονος ή τετράχρονος, 
αριθμός καί όγκος τών κυκλίνδρων, άριθμός έξα- 
ερωτήρων, διάταξη τών βαλβίδων, μεγίστη ισχύς 
καί άντιστοιχούσα κατάσταση περιστροφής κ.λπ.). 

2.2.3. στή θέση ή στο πρότυπο τών διατάξεων τοϋ κυ¬ 
κλώματος άναφλέξεως (πολλαπλασιαστής, εκκί¬ 
νησής, σπινθηριστές, θωρακίσεις καλωδίων κ.λπ.). 

2.2.4. στή θέση τών μεταλλικών στοιχείων τών ευρι¬ 
σκομένων στο τμήμα «κινητήρας» (π.χ. συσκευές. 
Οερμάνσεως, έφεδρικός τροχός, φίλτρο άέρος κ.λπ.) 

2.3. 'Ως «περιορισμός τών ραδιοηλεκτρικών παρασίτων» 
νοείται ή αισθητή μείωση τών ραδιοη/ιεκτρικών 
διαταραχών στις ζώνες συχνοτήτων έκπομπής τοϋ 
ραδιοφώνου καί τής τηλεοράσεως σέ τέτοιο επίπεδο 
ώστε ή λειτουργία τών συσκευών λήψεως πού δέν 
άποτελοΰν τμήμα τοϋ οχήματος νά μή διαταράσσεται 
αισθητά. 'Η προϋπόθεση αύτή θεωρείται ότι 
πληροϋται άν τό διαταράσσον επίπεδο παραμένει 
κατώτερο τών έπιβαλλομένων άπό τις προδια¬ 
γραφές τοϋ σημείου 6.2.2 ορίων. 

2.4. 'Ως «σύστημα έξουδετερώσεως τών παρασίτων» 
νοείται πλήρες σύνολο στοιχείων άπαραιτήτων γιά 
τον περιορισμό τών ραδιοηλεκτρικών διαταραχών 
πού έκπέμπονται άπό τό σύστημα άναφλέξεως 
οχήματος μέ κινητήρα. Τό σύστημα έξουδετερώ¬ 
σεως τών παρασίτων περιλαμβάνει επίσης τά 
πολύκλωνα καλώδια γειώσεως καί τά στοιχεία 
Οωρακίσεως τών καλωδίων πού έχουν τοποθετηθεί 
ειδικά γιά τήν έξουδετέρωση τών παρασίτων. 

2.5. 'Ως «σύστημα έξουδετερώσεως τών παρασίτων 
διαφορετικών τύπων» νοούνται τά συστήματα πού 
παρουσιάζουν μεταξύ τους βασικές διαφορές. Οί 
διαφορές αύτές δύνανται νά άναφέρονται ιδίως στά 
άκόλουθα σημεία : 

2.5.1. στά συστήματα τών οποίων τά στοιχεία φέρουν 
βιομηχανικό ή εμπορικό σήμα διαφορετικό - 


(1) Γο κείμενο τών παραρτημάτων είναι ανάλογο μέ εκείνο 
τοϋ κανονισμού άρι$. 10· τής Οικονομικής Επιτροπής 
τοϋ ΟΗΕ γιά τήν Εόρώπη. Ειδικότερα οί υποδιαιρέσεις 
σε σημεία είναι οί αυτές. Γι’ αύτό, άν ένα σημείο τοϋ 
•κανονισμού άρι#. 10 δέν αντιστοιχεί προς σημείο τής 
παροόσης οδηγίας, ό αριθμός του παρατίθεται εντός 
παρ·εν·9έσεως προς υπόμνηση. 



2.5.2. 

2.5.3. 

2.5.4. 

2 . 6 . 


Ε ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝ ΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


3. 

3.1. 


3.2. 


3.2.2. 

3.2.3. 

3.2.4. 

3.3. 

3.4. 


στα συστήματα για τα οποία τα χαρακτηριστικά 
«σε υψηλη συχνότητα» ένός οίουδήποτε στοιχείου 
είναι διαφορετικά ή των όποιων τά στοιχεία έχουν 
σχ^μα η μεγεθος διαφορετικό - 

στα συστήματα για τά όποια οί άρχές λειτουργίας 
ενός τουλάχιστον στοιχείου είναι διαφορετικές - 
στα συστήματα, των όποιων τά στοιχεία συνδυά- 
ζοντ&ί. κατα. διάφορον τρόττο. 

Ως «στοιχείο συστήματος έξουδετερώσεως των 
παρασίτων» νοείται ενα άπό τά μεμονωμένα" στο-- 
χεια των,όποίων τό σύνολο σχηματίζει σύστημα 
εςουοετερωσεως των παρασίτων. 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΕΟΚ 

„Η αίτηση ^εγκρίσεως ΕΟΚ ενός τύπου οχήματος 
οσον αφόρα τη διαδικασία έξουδετερώσεως των 
παρασίτων υποβάλλεται άπό τον κατασκευαστή 
του οχήματος ή τον έντολοδόχο του. 

Συνοδεύεται άπό τά άναφερόμενα κατοοτέρω στοι¬ 
χεία εις τριπλούν καί άπό τις άκόλουθες ένδείξεις : 
περιγραφή του τύπου οχήματος δσον άφορά τά 
άναφερόμενα στο σημείο 2.2 σημεία, συνοδευόμενη 
απο αναπεπταμένη όψη ή άπό φωτογραφία του 
τμήματος «κινητήρας». Οί άριθμοί καί/ή τά σύμ¬ 
βολα που χαρακτηρίζουν τον τύπο του κινητήρα 
καί του οχήματος πρέπει νά άναφέρονται - 
καταλογο των στοιχείων, κατάλληλα χαρακτη¬ 
ρισμένων, πού άποτελοΰν τό σύστημα έξουδετε¬ 
ρώσεως των παρασίτων - 

λεπτομερή σχέδια σχετικά μέ τό κάθε στοιχείο 
πού νά επιτρέπουν τον εΰκολ.ο έντοπισμό τους καί 
την άναγνώρισή τους - 

ενδειξη της ονομαστικής τιμής των άντιστάσεων 
μετρούμενη σέ συνεχές ρεύμα καί, ειδικότερα γιά 
τά έχοντα άντίσταση καλώδια άναφλέξεως, ένδειξη 
τής ονομαστικής άντιστάσεως άνά μέτρο. 

Εξάλλου, ή αίτηση εγκρίσεως ΕΟΚ συνοδεύεται 
από ενα δείγμα του συστήματος έξουδετερώσεως 
των παρασίτων. 

Ένα όχημα άντιπροσωπευτικό τοϋ τύπου οχή¬ 
ματος πρός έγκριση πρέπει νά παρουσιασθεί στην 
τεχνική ύπηρεσία την επιφορτισμένη μέ τις δοκιμές 
εγκρίσεως. 
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4. 

4.1 


ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

Τά στοιχεία του συστήματος έξουδετερώσεως των 
παρασίτων φέρουν : 

τό βιομηχανικό ή εμπορικό σήμα τού κατασκευα- 
στού τού συστήματος καί των στοιχείων του 
τή δοθείσα άπό τον κατασκευαστή εμπορική έπω- 
νυμία. 

Οί έγγραφες πρέπει νά έπαναλ.αμβάνονται επί των 
καλωδίων έξουδετερούσεως των παρασίτων του- 
λ.άχιστον κάθε δώδεκα εκατοστόμετρα. 

Τά σήματα αύτά πρέπει νά είναι ευανάγνωστα καί 
άνεξίτηλα. 

5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΟΚ 
(5.1.) 


4.1.1 

4.1.2 

4.2. 

4.3. 


6 . 2 . 

6 . 2 . 1 . 


6 . 2 . 2 . 

6.2.2.1 


(5.2. 


(5.4.) 

(5.5.) 

(5.6.) 

6 . 

6 . 1 . 


"Ενα δελτίο σύμφωνο πρός τό υπόδειγμα πού 
έμφαίνεται στο παράρτημα IV έπισυνάπτεται στο 
δελτίο εγκρίσεως ΕΟΚ. 


ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ 
Έξειδικεύσεις γενικού χαρακτήρα 

Τά στοιχεία τού συστήματος έξουδετερώσεως των 
παρασίτων πρέπει νά έ'χουν σχεδιασθεί, κατασκευα- 


σθεί και τοποθετηθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε υπό 
κανονικές συνθήκες χρήσεως τό όχημα νά δύναται 
να πληροί τις προδιαγραφές τής παρούσας οδηγίας. 

Ραδιοηλεκτρικές έξειδικεύσεις 
Μέθοδος μετρησεως 

Η, μέτρηση τής διαταράσσουσας άκτινοβολ.ίας 
που παραγεται απο τον παρουσιασθέντα πρός 
έγκριση τύπο οχήματος πραγματοποιείται σύμφωνα 
με την περιγραφόμενη στο παράρτημα II μέθοδο. 
Όρια αναφοράς. 

Τα. όρια ,τής άκτινοβολ.ίας πρέπει νά βασίζονται 
επι μετρήσεων σχεδόν-κορυφής καί νά είναι 50μ 
ν/τη εντός της ζώνης συχνοτήτων άπό 40 έως 75 
μΐΐζ και 50 έο^ς 120 μν/ιη έντός της ζώνης συχνο¬ 
τήτων απο 75 έως 250 ΜΗζ, αύςανομένου τού 
ορίου, αυτού γραμμικώς μετά τής συχνότητος 
ύπεράνω των 75 ΜΗζ. 

6.2.2.2. "Οταν οί μετρήσεις πραγματοποιούνται μέ τή 
χρησιμοποίηση μιας συσκευής μετρήσεως κορυφής, 
τα αναγιγνιυσκόμενα αποτελέσματα, πού εκφρά¬ 
ζονται σέ μν/ιη, διαιρούνται διά 10. 

6.2.3. Επι τού παρουσιασθέντος πρός έγκριση τύπου 
οχήματος, όσον άφορά τή διαδικασία έξουδετερώ¬ 
σεως των παρασίτων, οί μετρούμενες τιμές πρέπει 
νά είναι κατώτερες τουλάχιστον κατά 20 % των 
ορίων άναφοράς. 

7. Δοκιμές 

Ό έλεγχος τηρήσει»; των προδιαγραφών τού ση¬ 
μείου 6 πραγματοποιείται σύμφωνα πρός τήν 
υποδεικνυόμενη στο παράρτημα II μέθοδο. 


( 8 .) 

9. 

(9.1.) 

9.2. 


9.3. 


ΠΙΣΤΩΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Κατά τον έλεγχο τής πιστότητος ενός οχήματος 
δειγματοληπτικά ληφθέντος άπό τή σειρά θεωρείται 
ότι ή παραγωγή είναι σύμφωνη πρός τις διατάξεις 
τής παρούσας οδηγίας, άν τά μετρούμενα επίπεδα 
δεν είναι άνώτερα πλέον τού 25 % των προδια- 
γραφέντων ορίων στο σημείο 6.2.2. 

Αν τουλάχιστον ενα άπό τά μετρούμενα επίπεδα 
επί τού δειγματοληπτικά ληφθέντος οχήματος είναι 
ανώτερο π/,έον τού 25 % των προδιαγραφέντων 
στο σημείο 6.2.2 ορίων, ό κατασκευαστής έχει 
δυνατότητα νά ζητήσει νά πραγματοποιηθούν με¬ 
τρήσεις επί δείγματος τουλ.άχιστον εξι οχημάτων 
δειγματοληπτικά ληφθέντων άπό τή σειρά. Τά 
άναφερόμενα άποτελέσματα σέ κάθε ζώνη συχνο¬ 
τήτων πρέπει νά έρμηνευθοΰν σύμφωνα μέ τή 
.τατιστική μέθοδο πού άναπτύσσεται στο παοάοτη- 

III. 


σ 

αα 


( 10 .) 

(Μ.) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΛΕΞΕΩΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ 

1. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ 

Ό έξοπλ.ισμός μετρήσεως πληροί τις έξειδικεύσεις 
τής δημοσιεύσεως άριθ. 2 (πρώτη έκδοση 1961) 
τής Διεθνούς Ειδικής Επιτροπής γιά τις Ραδιοηλε¬ 
κτρικές Διαταραχές (Γ.Ι8ΡΚ) ή τις έξειδικεύσεις 
τις εφαρμοστέες στη συσκευή μετρήσεως τύπου «κο¬ 
ρυφή», όπως υποδεικνύεται στή δημοσίευση άριθ. 5 
(πρώτη έκδοση 1967) τής 018 Ρ11. 

Σημείωση : "Οταν ό διατιθέμενος εξοπλισμός δεν άντα- 
ποκρίνεται πλήρως σέ όλες αύτές τις 
έξειδικεύσεις, πρέπει νά προσδιορίζονται 
οί διαφορές. 
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2. ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Τά αποτελέσματα των μετρήσεων πρέπει νά έκφρά- 
ζονται σέ μΎ/ιη γιά πλάτος ζώνης συχνοτήτων 120ΚΗζ. 
Γιά τά στατιστικά άποτελέσματα πρέπει νά χρησιμο¬ 
ποιηθεί ή λογαριθμική μονάς σέ άΒ (μV /γπ ). "Αν γιά 
όρισμένες συχνότητες τό πλάτος πραγματικής ζώνης Β 
(έκφραζόμενο σέ ΚΗζ) τής συσκευής μετρήσεως είναι 
ελαφρώς διάφορο των 120 ΚΗζ, οί αναγιγνωσκόμενες 
τιμές ανάγονται στο πλάτος ζώνης των 120 ΚΗζ διά 
πολλαπλασιασμού τους μέ τον παράγοντα 120/Β. 

3. ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ 

'Ως χώρος μετρήσεως πρέπει νά ληφθεΐ οριζόντιο 
γήπεδο πού δέν περιέχει, στύ εσωτερικό έλλείψεως 
ίχουσας μεγάλον άξονα 20 μ και μικρό άξονα 17,3 
μ, έπιφάνειες τών οποίων ή ανακλαστική ΐκανότης 
είναι αισθητή. 'ΙΙ κεραία καί τό κέντρο τοϋ κινητήρα 
τοποθετούνται έπί τοϋ μεγάλου άξονα τής έλλείψεως 
ενώ τό επίπεδο συμμετρίας τοϋ οχήματος είναι παράλ¬ 
ληλο πρός τόν μικρό άξονα. 'Η κεραία καί ή τομή τής 
πλησιέστερης πρός τήν κεραία πλευράς τοϋ κινητήρα 
μέ τόν μεγάλ.ο άξονα τοποθετούνται καθεμία σέ μία 
έστία τής έλλείψεως. 'Η συσκευή μετρήσεως, ή άκόμη 
ό θάλαμος ή τό όχημα πού τήν περιέχει, δύναται νά 
εύρίσκεται στό έσωτερικό τής έλλείψεως, μέ τήν 
προϋπόθεση νά εύρίσκεται σέ οριζόντια απόσταση από 
τήν κεραία τουλάχιστον 3 μ σέ σχέση πρός αύτήν, 
στήν αντίθετη πλευρά τοϋ ύποβαλλομένου στις μετρήσεις 
οχήματος. 

Πρέπει έξάλλου νά έξασφαλισθεϊ ότι δέν υπάρχουν 
οΰτε διαταραχή οΰτε σήμα ξένα πρός τις μετρήσεις, 
ικανά νά έπηρεάσουν αυτές αισθητά. Πρός τό σκοπό 
αυτόν πραγματοποιείται έ'λεγχος πρό καί μετά τή 
μέτρηση, ένώ ό κινητήρας δέν λειτουργεί. 'Η μέτρηση 
δέν δύναται νά Θεωρηθεί ικανοποιητική παρά μόνο άν 
ύπερβαίνει τουλάχιστον κατά 10 άΒ τή μεγαλύτερη 
αναγιγνωσκόμενη τιμή κατά τούς έλέγχους πρό καί 
μετά τή μέτρηση. 

4. ΟΧΗΜΑΤΑ 

4.1. Μόνο οί βοηθητικές ηλεκτρικές συσκευές οί απαραί¬ 
τητες γιά τή λειτουργία τοϋ κινητήρα πρέπει νά είναι 
σέ λειτουργία. 

4.2. Ό κινητήρας πρέπει νά έχει κανονική θερμοκρασία 
λειτουργίας. Κατά τή διάρκεια κάθε μετρήσεως ή 
κατάσταση τοϋ κινητήρα πρέπει νά είναι ή άκόλουθη : 


Μέθοδος μετρήσεως 
Αριθμός κυλίνδρων Κορυφή Σχεδόν-κορυφή 

"Ενας 'Τπεράνω τής 2 500 στρ./λεπτό 

καταστάσεως 
ρελαντί 

Δύο ή περισσότεροι 'Τπεράνω τής 1 500 στρ./λεπτό 
καταστάσεως 
ρελαντί 

4.3. Οΐ μετρήσεις δέν πρέπει νά πραγματοποιούνται όταν 
βρέχει έπί τοϋ οχήματος καί κατά τά 10 λεπτά πού 
άκολουθοΰν μετά τήν παύση τής βροχής. 

5. ΚΕΡΑΙΑ 

5.1. "Υψος 

Τό κέντρο τοϋ δίπολου πρέπει νά εύρίσκεται 3μ ύπε- 
ράνω τοϋ έδάφους. 

5.2. Απόσταση μετρήσεως 

' Η οριζόντια άπόσταση τής κεραίας από τό πλησιέστερο 
μεταλλικό τμήμα τοϋ οχήματος πρέπει νά είναι ΙΟμ. 

5.3. Θέση τής κεραίας σέ σχέση μέ τό όχημα 

'Η κεραία τοποθετείται διαδοχικά στά αριστερά καί 
στά δεξιά τοϋ οχήματος, σέ δύο θέσεις μετρήσεως. 
'Η κεραία είναι παράλληλη πρός τό έπίπεδο συμμε¬ 
τρίας τοϋ οχήματος καί στό ύψος τοϋ κέντρου τοϋ κι¬ 
νητήρα (βλ. προσάρτημα τοϋ παρόντος παραρτήματος). 

5.4. Πόλωση τής κεραίας 

Γιά κάθε σημείο μετρήσεως οί άναγνώσεις τών τιμών 
πρέπει νά πραγματοποιούνται μέ τό δίπολο σέ οριζόν¬ 
τια καί σέ κατακόρυφη θέση (βλ. προσάρτημα τοϋ πα¬ 
ρόντος παραρτήματος). 

5.5. Αναγιγνωσκόμενες τιμές 

'Η μεγίστη τών τεσσάρων αναγνώσεων πρέπει νά 
ληφθεΐ ώς χαρακτηριστική τιμή τής συχνότητος στήν 
όποια πραγματοποιήθηκαν οί μετρήσεις. 

6. ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ 

Οί μετρήσεις πρέπει νά πραγματοποιηθούν έντός τής 
περιοχής από 40 εως 250 ΜΗζ. Θεωρείται οτι τό 
όχημα πληροί πιθανότατα οριακές προδιαγραφόμενες 
τιμές έντός τής περιοχής συχνοτήτων, άν τις πληροί 
γιά τις ακόλουθες εξι τιμές συχνοτήτων: 45, 65, 90, 
150, 180 καί 220ΜΗζ (± 5 ΜΗζ). (Ή άνοχή τών 
5 ΜΗζ πού έφαρμόζεται στις εξι έπιλεγεΐσες τιμές συχ¬ 
νότητος πρέπει νά έπιτρέπει τήν ύπερκάλυψη, κατά 
περίπτωση, μιας διαταραχής προκαλουμένης άπό τις 
έκπομπές έπί τής ονομαστικής τιμής τής συχνότητος). 
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ΪΙροοάφτημα 


ΠΟΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΧΗΜΑ 



Κεραία δίπολος σέ δέση πρός μέτρηση της όριζόντιας συνιστώσας της (ήλεκτρομαγνητικης) Ακτινοβολίας 



· V* ■ ' Όψη 

Κεραία δίπολος σέ δέση πρδς μέτρηση της κατακόρυφης συνιστώσας της (ήλεκτρομαγνητικης) άκτινοβολίας 
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οου του" 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΟΤΔΕΤΕΡΩΣΕΩΣ 
ΤΩΣ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ 

Η προϋπόθεση που ακολουθεί πρέπει νά πληροΰται προκει- 
μένου νά έξασφαλισθεϊ μέ πιθανότητα 80% ότι 80% τώνκατα- 
σκευασθεντων οχημάτων είναι σύμφωνα πρός τό προσδιο- 
ρισθέν όριο Ε. 

Χ + Κ5 < Ε 


. φωτογραφίες του κινητήρα και τού χώ- 

. κατάλογος των στοιχείων των άποτε- 
λούντων τό σύστημα έξουδετερώσεως 
των παρασίτων δεόντως πιστοποιηθέντιον. 


Άρθρο 4. 


“Αν τό πιστοποιητικό 


οπού X = 


— ό μέσος άριθμητικές όρος των αποτελεσμάτων 
έπί η οχημάτων. 

στατιστικός παράγων έξαρτώμενος άπό τό η 
καί προκύπτων άπό τον κατωτέρου πίνακα : 

9 10 11 12 


5„ 

5η 2 

X 

Ε 

8η , X, 


η = 6 7 8 

Ε = 1,42 1,35 1,30 

: μέση άπόκλιση των 
όχημάτουν 

Σ (χ-χ) 2 /(π-1 ) 
τυχόν άποτέλεσμα 
προσδιορισθέν όριο 


1,27 1,24 1,21 1,20 
αποτελεσμάτουν έπί η 


:ο πιστοποιητικό που αναφερεται στη παραγραφο 
1 του προηγούμενου άρθρου τό εκδίδει αρμόδια Ελληνική 
’Αρχή, αύτή οφείλει νά.λαμβάνει τά αναγκαία μέτρα ώστε 
νά ενημερώνεται γιά τυχόν μεταβολή όποιουδήποτε άπό τά 
χαρακτηριστικά καί τά στοιχεία πού άναφέρονται στο τμήμα 
2.2 του παραρτήματος I αυτού του Διατάγματος γιά νά 
κρίνει άν ή μεταβολή αύτή καθιστά άναγκαία τη διενέργεια 
ελέγχων, δοκιμών καί μετρήσεων στο όχημα πού έχει τρο¬ 
ποποιηθεί γιά νά έκδοθεΐ, σέ καταφατική περίπτωση, νέο 
πιστοποιητικό. 'Η παραπάνω υπηρεσία δεν εγκρίνει τή 
μεταβολή άν διαπιστωθεί άπό τούς σχετικούς ελέγχους 
οτι γιά τό όχημα πού έχει τροποποιηθεί δεν πληροϋνται 
όλοι οί όροι των παραρτημάτων I, II καί III αυτού του 
Διατάγματος. 


Άρθρο 


'Η 


->α , λ, χ καί Ε εκφράζονται σέ (1Β (μ/Υ/ιη). 

Άν τό πρώτο δείγμα των η οχημάτων δεν πληροί τις ποο- 
διαγραφές, πρέπει να υποβληθεί στή δοκιμή δείγμα άπό η 
κα ι ολα τα αποτελέσματα πρέπει νά θεωρηθούν 
οτι προέρχονται από σύνολο 2η οχημάτων. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

"Ενδειξη τής 
διοικήσεως 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ 

Αριθμός έγκρίσεως. 

1. Σήμα (εταιρική επωνυμία) .. . 

2. Τύπος και εμπορική επωνυμία τού ό 


ισχύς αυτού τού Διατάγματος αρχίζει άπό τή δη¬ 
μοσίευση αυτου στην Έφημ.ερίδα τής Κυβερνησεως. 

Στον Ιπουργο Συγκοινωνιών αναθέτουμε τή δημοσίευση 
και εκτελεση αυτού τού Προεδρικού Διατάγματος. 

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 1981 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ 


ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΕΥΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 


(3) 


ΑΡΙΘ. 1377 


. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ 

νάματος. Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας μέ τις διατάξε 

^ . Ϋ’ Γή αριθμό 75/443/ΕΟΚ οδηγίας τού Συμβουλίο 

3. Όνοματεπώνυμο καί διεύθυνση τού κατασκευαστόΰ 


4. Όνοματεπώνυμο καί διεύθυνση τού ενδεχομένου έντο- 
λοδοχου τού κατασκευαστόΰ . 


5. Περιληπτική περιγραφή τού συστήματος" έξουδετεόώ 

σεως των παρασίτων καί τού εξοπλισμένου αέ τή διάταΕ 
αυτή οχήματος. 1 ’ 

6. "Οχημα ύποβληθέν πρός έγκριση τήν’ 

7. Τεχνική ύπτ,ρεσία έπίοηητ>ηί^!^ 


τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τής 26.6.1975, γιά τήν 
προσέγγιση ^ των νομοθεσιών τών Κρατών μελών πού 
αφοροΰν< στην οπισθοπορια και στο σύστημα ταχυμέτρου 
τών οχημάτων μέ κινητήρα. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


. "Εχοντας ό 

, Γ . . 1- Τις διατάξε 

Τεχνική υπηρεσία έπΐφορτισθείσα μέ' τίς’ ’δόκιαέό ϊ, ύ , ρωσγ ! . 

εγκρίσεως . ' ’ Ευρωπαϊκή 

. . Κο ■ 


:οφη 


διατάξεις τού άρθρου 2 τού Ν. 945/1979 γιά τήν 
-ής συνθήκης προσχωρήσεως τής Ελλάδας στήν 
<7 1. Οικονομική Κοινότητα καί στήν Εύρωπαϊκή 


8. Ημερομηνία τού πρακτικού πού'έχορηγήθη ’ άπό' Όν Ύ ^ ά 

Ώ7ϋΎ)ΩΓπην ΛΥη-τνι - 1 * 1 νοτν 


υπηρεσία αύτή . - 1 ϊ νοτητα "Ανθρακα καί Χάλυβ 


.οινοτητα Ατομικής Ενέργειας καθώς καί τής συαφωνίαε 
ια την προσχώρηση τής Ελλάδας στήν Εύρωπαϊκή Κοι- 


9. Αριθμός τού πρακτικού πού έχορηγήθη 


ρεσια αυτή 
10. Ή - 


2. Τή', 


υβα. 


Ιην μέ άριθμο /5/443/ΕΟΚ οδηγίας τού Συμβουλίου 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 


I έγκριση οσον αφορά τ-ήν διαδικασία έξουδετερώσεωε 3. Τήν μέ άριθμό 1241/1981 ννωαοδόττ™ Τ -ύ ν,„. 

τ . . συντονισμού και ζ - ιυ.. 


των 

11. Τόπος 

12. 1 Ημερομηνία 


13 

14, 


Υπογραφή ... 
Επισυνάπτονται 


ι ακόλουθα έγγραφα ωε παράοτηηα 

της παρούσας γνωστοποιήσεως πού φέρουν τόν ανωτέρω 
αναφερομενο αριθμό έγκρίσεως : 

·····, .. · σχέδια, σχήματα 

κινητήρα και του χώρου του' 


Γο Π ροεδρικο 
φωση τής Ελληνική 


υγκοινωνιών, αποφασίζουμε 
Άρθρο 1. 

αυτό Διάταγμα άποσκοπεϊ σι 


ιυ.οθε 


και 


σκαριφήματα τού 


(1) Διαγράψατε τήν 


περιτη 


ένδειξη. 


ιην συμμορ- 

άριθμό 75/443/Ε0Κ’όδΐ;ΓαΤ^ ^ουΚ^ ί|ωί 
παικων Κοινοτήτων τής 26 Ιουνίου 1975, γιά τήν προσέγγι- 
ση των νομοθεσιών τών Κρατών-Μελών, πού άφοροΰν στήν 
οπισθοπορια και στο σύστημα ταχυμέτρου τών οχημάτων 
με κινητήρα, που δημοσιεύθηκε στήν Ελληνική γλώσσα 






















ΕΦημερις Της κύ6ερνηςεως (ΤΕγχόΣ πρώτον) 


στήν επίσημη Εφημερίδα των Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(Ειδική έκδοση της 31 Δεκεμβρίου 1980, κατηγορία 13 
Βιομηχανική Πολιτική, τόμος 003, σελίδα 125). 

’Άρθρο 2. 

1. Σαν οχήματα γιά την εφαρμογή τοϋ διατάγματος 
αύτοϋ νοούνται τά μέ κινητήρα τέτοια πού προορίζονται 
να κυκλοφορούν στους δρόμους μέ ή χωρίς αμάξωμα, πού 
έχουν τέσσερεις (4) τουλάχιστον τροχούς καί την μεγαλύ¬ 
τερη άπό τήν κατασκευή τους ταχύτητα, πού περνάει τά 
25 χιλιόμετρα #ήν ώρα. 

2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις τοϋ διατάγματος αύτοϋ 
τά οχήματα πού κινούνται πάνω σέ σιδηροτροχιές, οί 
έλκυστήρες,. τά γεωργικά μηχανήματα καί τά μηχανήματα 

δημοσίων έργων. 

’Άρθρο 3. 

Μόλις αρχίσει νά ισχύει αύτό το διάταγμα δεν επιτρέπεται 
ή άρνηση χορηγήσεως έγκρίσεως ΕΟΚ ή έγκρίσεως πού 
προβλέπεται άπό τό άρθρο 84 τοϋ Κώδικα "Οδικής Κυκλο¬ 
φορίας, πού κυρώθηκε μέ τον νόμο 614/1977, σέ όσα οχή¬ 
ματα άναφέρεται ή παράγραφος 1 τοϋ προηγουμένου άρθρου 
γιά λόγους πού άναφέρονται στήν όπισθοπορία καί στο 
σύστημα ταχυμέτρου αυτών, έφόσο αύτά πληρούν όλους 
τούς όρους των παραρτημάτων I καί II τοϋ διατάγματος 
αύτοϋ καί πού σέ μετάφραση στήν έλληνική γλώσσα προ- 
σαρτώνται σ’ αύτό τό διάταγμα σάν αναπόσπαστο μέρος 
αύτοϋ καί πού τά κείμενα αυτών τών παραρτημάτων έχουν 
όπεος παρακάτω : 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
ΟΠΙΣΘΟΠΟΡΙΑ 

Κάθε όχημα πρέπει νά είναι έφοδιασμένο μέ μηχανισμό 
όπισθοπορίας ό χειρισμός τοϋ οποίου νά πραγματοποιείται 
άπό τή θέση όδηγήσεως. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
ΣΎΣΤΗΜΑ ΤΑΧΎΜΕΤΡΟΥ 

1. ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

Κάθε όχημα πρέπει νά είναι εφοδιασμένο μέ ένα 

σύστημα ταχυμέτρου. Αυτός ό εξοπλισμός είναι 
προαιρετικός γιά τά οχήματα τά οποία είναι εφο¬ 
διασμένα έκ κατασκευής μέ συσκευές^έλέγχου τών 
οποίων τά χαρακτηριστικά κατασκευής και εγκα- 
ταστάσεως είναι σύμφωνα πρός τον κανονισμό 
(ΕΟΚ) άρ. 1463/1970 τοϋ Συμβουλίου^ τής 20ής 
Ιουλίου 1970 περί καθιερώσεως συσκευής ελέγχου 
στον τοαέα τών οδικών μεταφορών (1). 

2. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Κατά τήν έννοια τής παρούσας οδηγίας, νοείται : 

2.1. Ός «Τύπος οχήματος όσον αφορά το σύστημα 

ταχυμέτρου», τά οχήματα τά οποία δεν παρουσιά¬ 
ζουν μεταξύ τους ούσιώδεις διαφορές κυρίως στα 
άκόλουθα σημεία : 

2.1.1. Ελαστικά κανονικής τοποθετήσεως. 

2.1.2. "Ολικός λόγος μεταδόσεως, περιλαμβανόμενου τυ¬ 
χόντος διορθωτοΰ (άριθμός στροφών στην είσοδο 
τοϋ δείκτου ταχύτητας γιά μία στροφή τοϋ άξονα 
επαγωγής τοϋ συστήματος ταχυμέτρου, ενώ τό 
όχημα μετακινείται σέ εύθεία γραμμή). 

2.1.3. Τύπος (τύποι) συστήματος, ταχυμέτρου· ό τύπος 

ορίζεται σέ συνάρτηση τής ανοχής τοϋ μηχανισμού 
μετρήσεως τοϋ δείκτου ταχύτητας,, τής τεχνικής 
σταθεράς τής συσκευής καί τής έκτασεως των 
ένδεικτυομένων ταχυτήτων. , ( „ 

2.2. "Ως «Ελαστικά κανονικής τοποθετήσεως»,, ο η 
(οί) τύπος (οι) τών ελαστικών πού, προβλεπεται 
(ονται) άπό τον κατασκευαστή γιά αύτον τον τύπο 
οχήματος καί ό όποιος άναφέρεται στο δελτίο 
πληροφοριών τό οποίο έπισυνάπτεται στην οδηγία 
70/156/ΕΟΚ. Τά ελαστικά χιονιού δεν θεωρούνται 
ώς κανονικής τοποθετήσεως. 

(1) ΕΕ άριθ. Ν 164 τής 27.7.1970, σ.1. 


2.ο. Ως «Πίεση εν θερμώ», ή πίεση φουσκώματος έν 
ψυχρώ πού υποδεικνύεται άπό τον κατασκευαστή 
αύξημένη κατά 0,2 ί)3Τ. 

2.4. «Δείκτης ταχύτητας», τό τμήμα τοϋ συστήματος τό 
όποιο προορίζεται γιά νά δείχνει στον οδηγό τή 
στιγμιαία ταχύτητα τοϋ οχήματος του. 


3. 

3.1. 

3.2. 

3.2.1. 

3.2.2. 

3.2.3. 

3.3. 


4. 

4.1. 

4.2. 
4.2.1. 

4.2.2 
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4.3. 

4.3.1. 

4.3.2. 

4.3.3. 

4.3.4. 

4.3.5. 


ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΕΟΚ 

Η αίτηση έγκρίσεως ΕΟΚ ενός τύπου οχήματος 
όσον άφορά τό σύστημα ταχυμέτρου υποβάλλεται 
άπό τον κατασκευή τοϋ οχήματος ή τον έντολοδόχο 
του. 

Συνοδεύεται άπό τά άναφερόμενα κατωτέρω στοι¬ 
χεία εις τριπλοΰν καί άπό τις ακόλουθες ενδείξεις : 
Περιγραφή τοϋ τύπου τοϋ οχήματος όσον άφορά 
τό σύστημα ταχυμέτρου. 

"Ενδειξη τοϋ ή τών τύπων έλαστικών κανονικής 
τοποθετήσεως. 

Αόγω (μεταδόσεως) πού χαρακτηρίζει τό σύστημα 
ταχυμέτρου. 

Πρέπει νά υποβληθεί στήν επιφορτισμένη μέ τις 
δοκιμές έγκρίσεως τεχνική υπηρεσία ένα όχημα 
αντιπροσωπευτικό τοϋ έγκεκριμένου τύπου οχήματος, 
γιά τή δοκιμή τοϋ σημείου 5. 


ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ 


Τό πεδίο μετρήσεως πρέπει νά είναι αρκετά εκτε¬ 
ταμένο ώστε νά περιλαμβάνει τή μεγίστη ταχύτητα 
τοϋ οχήματος πού υποδεικνύεται άπό τον κατα¬ 
σκευαστή. 

Άν ό δείκτης ταχύτητος περιλαμβάνει μία κλίμακα 
καί όχι μία ψηφιακή ένδειξη, ή διαβάθμιση πρέπει 
νά είναι ευανάγνωστη. 

Οί διαιρέσεις τής κλίμακας πρέπει νά είναι τών 
1, 2, 5, ή 10 χμ/ω. Οί τιμές τής ταχύτητος, 
πολλαπλάσιες τών 20 χμ/ω, πρέπει νά υποδεικνύον¬ 
ται στον ένδεικτικό πίνακα (οαώΓ&πι). 

Στήν περίπτωση κατά τήν οποία ένας δείκτης 
ταχύτητος προορίζεται πρός πώληση σέ Κράτος 
μέλος πού χρησιμοποιεί μονάδες μετρήσεως τοϋ 
αγγλικού συστήματος καί όπου οί μεταβατικές 
διατάξεις ισχύουν σύμφωνα μέ τό άρθρο 5, ό δείκτης 
ταχύτητος πρέπει νά είναι διαβαθμισμένος συγ¬ 
χρόνως σέ χμ/ω καί σέ ιηρίι (μί/,ια) άνά ώρα), 
οί διαιρέσεις τής^κ/.ίμ,ακος πρέπει νά είναι τών 
1, 2, 5, ή 10 χμ/ω καί τών 1, 2, 5, ή 10 ιηρΕ. 
Οί ενδείξεις τής ταχύτητος στον ενδεικτικό πίνακα 
πρέπει νά είναι πολλαπλάσια τών 20 χμ/ώρα καί 
τών 20 πιρΕ. 

"Ο έλεγχος τής ακρίβειας τοϋ συστήματος ταχυ¬ 
μέτρου διενεργεΐται σύμφωνα μέ τήν ακόλουθη 
διαδικασία δοκιμής : 

Τό όχημα εφοδιάζεται μέ έναν άπό τούς τύπους 
ελαστικών κανονικής τοποθετήσεως. Ή δοκιμή 
πρέπει νά επαναλαμβάνεται γιά κάθε τύπο δείκτου 
ταχύτητος πού προβλέπεται άπό τον κατασκευαστή. 


Τό φορτίο ■ 
ταχυμέτρου 
στοιχεϊ στο 
σημείο 2.6 


τοϋ άξενος επαγωγής τοϋ συστήματος 
πρέπει νά είναι αύτό τό οποίο άντι- 
5άοος συαυώνως πρός τό παράρτημα I 
τής οδηγίας 70/156/ΕΟΚ. 


"II θερμοκρασία αναφοράς τοϋ σημείου όπου βρί¬ 
σκεται ό δείκτης ταχύτητος είναι 23°0±5°0. 

Κατά τή δοκιμή ή πίεση τών, ελαστικών πρέπει 
νά είναι ή πίεση έν θερμώ η οποία ορίζεται στο 
σημείο 2.3. 

Τό οχηαα δοκιμάζεται στις τρεις ακόλουθες ταχύ¬ 
τητες : 40 χμ/ω, 80χμ/ω καί, 120 χμ/ω η 80% 
τής άνωτάτης ταχύτητος πού εξειδικεύεται απο τον 
κατασκευαστή, άν αυτή είναι κατώτερη τών 150χμ/ω. 



4568 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


4.3.6. 

4.3.6. Ι. 

4.4. 


'Η συσκευή έλέγχου ή οποία χρησιμοποιείται για 
τή μέτρηση τής πραγματικής ταχύτητος του οχή¬ 
ματος δέν πρέπει νά έχει περιθώριο σφάλματος 
άνώτερο του ±1%. 

Σέ περίπτωση χρησιμοποιήσεως ένδς διαδρόμου 
δοκιμής, αυτός πρέπει νά έχει επιφάνεια επίπεδη 
στεγνή καί επαρκούς προσφύσεως. 

'Η υποδεικνυόμενη ταχύτητα δέν πρέπει νά είναι 
μικρότερη τής πραγματικής ταχύτητος. Στις τιμές 
δοκιμής οί όποιες εξειδικεύονται στό σημείο 4.3.5 
καί μεταξύ αύτών των τιμών πρέπει νά υπάρχει 
μεταξύ τής ταχύτητος VI, πού διαβάζεται στον 
ενδεικτικό πίνακα του δείκτου ταχύτητος, καί τής 
πραγματικής ταχύτητος ή ακόλουθη σχέση : 

0<ν ι -Υ 2 <ν2/10+4 χμ/ώ. 


"Αρθρο 4. 

'Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει άπό τήν δήμο 
σίευση αύτοΰ στήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως. 

Στον 'Τπουργό Συγκοινωνιών αναθέτουμε τή δημοσίευα· 
καί εκτέλεση αύτοΰ τού Προεδρικού Διατάγματος. 

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 1981. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΛΖΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛ0Σ 


απ6 το ΚΰΚικυ ΤΥΤ1ΤίΓΛΦει& 



